WikipediA 

Awutu 


Awutu on nigeriläiskongolainen kieli, jota puhutaan 
Ghanassa. Sillä on noin 180 000 äidinkielistä puhujaa 
(2003). 


Suhde muihin kieliin 


Kieli kuuluu nigeriläiskongolaisten kielten kielikuntaan 
ja sen atlantilaiskongolaisten kieltenkieliryhmään. Sen 
sisällä kieli on osa voltakongolaisten kielten alaryhmää, 
jonka sisällä se puolestaan kuuluu kwa-kieliin. Sen 
sisällä se kuuluu potou-tano kieliin, niitten tano-kielten 
alaryhmään, jossa se on osa guang-kieliä, niitten 
eteläistä haaraa 

Levinneisyys ja käyttö 


Avvutu 

Tiedot 

Alue 

Ghana 

Virallinen 

kieli 

ei virallista asemaa 

Puhujia 

180 000 

Sija 

ei sadan suurimman joukossa 

Kielitieteellinen luokitus 

Kielikunta 

nigeriläiskongolaiset kielet 

Kieliryhmä atlantilaiskongolaiset kielet 

ISO 639-3 

afu (http://www-01.sil.Org/iso639-3/d 


ocumentation.asp?id=afu) 


Ohje 


Kieltä puhutaan Ghanassa Centralin hallintoalueella Awutun piirikunnassa, rannikolla Accrasta länteen. 
Puhujia oli vuonna 2003 noin 180 000. Kielellä on kolme murretta, awutu, efutu ja senya. Kielen puhujat 
käyttävät myös akania. Kielen kirjoittamiseen käytetään latinalaisia aakkosia J 1 ' 

Viitteet 


Noudettu kohteesta "https://fi.wikipedia.Org/w/index. php?title=Awutu&oldid=17547497” 


Sivua on viimeksi muutettu 3. syyskuuta 2018 kello 02.51. 

Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike -lisenssillä; lisäehtoja voi sisältyä. Katso käyttöehdot. 
VVikipedia® on VVikimedia Foundationin rekisteröimä tavaramerkki. 

Ongelma artikkelissa? 






































